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X-RAY RADIATION PRECAUTION 


1. Excessive high voltage can produce potentially hazardous 
X-RAY RADIATION. To avoid such hazards, the high vol- 
tage must not be above the specified limit. The nominal 
value of the high voltage of this receiver is 24.1 kV at zero 
beam current (minimum brightness) under a 120V AC 
power source. The high voltage must not, under any cir- 


cumstances, exceed 26.1 kV. 3. 


Each time a receiver requires servicing, the high voltage 
should be checked following the HIGH VOLTAGE CHECK 
procedure in the service data for CZ2010:CX2010. It is 


recommended that the reading of the high voltage be 4. 


recorded as a part of the service record. It is important to 
use an accurate and reliable high voltage meter. 
2 This receiver is equipped with a Fail Safe (FS) circuit which 


prevents the receiver from producing an excessively high 
voltage even if the B+ voltage increases abnormally. Each 
time the receiver is serviced, the FS circuit must be 
checked to determine that the circuit is properly 
functioning, following the FS CIRCUIT CHECK precedure 
on page 4 of this manual. 

The only source of X-RAY RADIATION in this TV receiver 
is the picture tube. For continued X-RAY RADIATION pro- 
tection, the replacement tube must be exactly the same 
type tube as specified in the parts list. 

Some parts in this receiver have special safety-related 
characteristics for X-RAY RADIATION protection. For con- 
tinued safety, parts replacement should be undertaken 
only after referring to the PRODUCT SAFETY NOTICE 
below. 


SAFETY PRECAUTION 


WARNING: Service should not be attempted by anyone unfamil- 
iar with the necessary precautions on this receiver. The follow- 
ing are the necessary precautions to be observed before servic- 
ing this chassis. 

1. Since the power circuit of this receiver has hazardous 
potential to ground whenever the receiver is plugged in 
(floating chassis), an isolation transformer should be 
used during any dynamic service to avoid possible shock 
hazard. 

2. Always discharge the picture tube anode to the CRT con- 
ductive coating before handling the picture tube. The pic- 
ture tube is highly evacuated and if broken, glass frag- 
ments will be violently expelled. Use shatter proof goggles 
and keep picture tube away from the unprotected body 
while handling. 

3. When replacing a chassis in the cabinet, always be certain 
that all the protective devices are put back in place, such 
as; non-metallic control knobs, insulating covers, shields, 
isolation resistor-capacitor network etc. 

4. Before returning the set to the customer, always perform 
an AC leakage current check on the exposed metallic 
parts of the cabinet, such as antennas, terminals, 
screwheads, metal overlays, control shafts etc. to be sure 
the set is safe to operate without danger of electrical 
shock. Plug the AC line cord directly into a 120V AC outlet 
(do not use a line isolation transformer during this check). 
Use an AC voltmeter having 5000 ohms per volt or more 
sensitivity in the following manner: 


Connect a 1500 ohm 10 watt resistor, paralleled by a 0.15 
mfd, AC type capacitor, between a known good earth 
ground (water pipe, conduit, etc.) and the exposed metallic 
parts, one at a time. Measure the AC voltage across the 
combination of 1500 ohm resistor and 0.15 mfd capacitor, 
Reverse the AC plug at the AC outlet and repeat AC vol- 
tage measurements for each exposed metallic part. Voltage 
measured must not exceed 0.3 volts RMS. This corre- 
sponds to 0.2 milliamp. AC. Any value exceeding this limit 
constitutes a potential shock hazard and must be corrected 
immediately. 


AC VOLT METER 


0.15MFD 


Good earth ground 
such as a water 


pipe, conduit, etc. 1500 ohm 
10 watt 


Place this probe on 
each exposed 
metallic part. 


PRODUCT SAFETY NOTICE 


Many electrical and mechanical parts in this chassis have special safety-related characteristics. These characteristics are 
often passed unnoticed by a visual inspection and the protection afforded by them cannot necessarily be obtained by using re- 
placement components rated for higher voltage, wattage, etc. Replacement parts which have these special safety charac- 
teristics are identified in this manual and its supplements; electrical components having such features are identified by shading 


on the schematic diagram and the parts list. 


Before replacing any of these components, read the parts list in this manual carefully. The use of substitute replacement parts 
which do not have the same safety characteristics as specified in the parts list may create shock, fire, X-ray radiation or other 


hazards. 


SERVICE NOTES 


ok 


cuit board. 
3. Keep wires away from high voltage or high temperature components. 


When replacing parts or circuit boards, clamp the lead wires to terminals before soldering. 
When replacing a high wattage resistor (oxide metal film resistor) on circuit board, keep the resistor 10mm (1/2 in.) away from cir- 


WARNING: BEFORE SERVICING THIS CHASSIS, READ THE “X-RAY RADIATION PRECAUTION," “SAFETY PRE- 


CAUTION” AND “PRODUCT SAFETY NOTICE” ON PAGE 2 OF THIS MANUAL. 
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FAIL SAFE CIRCUIT CHECK 


FS CIRCUIT CHECK 

The Fail Safe (FS) circuit check is indispensable for the 

final check in the servicing. Checking should be done 

following the steps below. 

1. Turn the power switch on and adjust customer 
controls for normal operation. 

2. Temporarily short TP-R and TP-X on the Power 
Board with a jumper wire. Raster and sound will 
disappear. 

3. The receiver must remain in this state even after 
removing the jumper wire. This is the evidence that 
the FS circuit is functioning properly. 

4. To obtain a picture again, temporarily turn the 
receiver off and allow the FS circuit more than 30 
seconds to reset. Then turn the power switch on to 
produce a normal picture. 


Troubleshooting Guide for Fail Safe Circuit 


Check that the set returns to normal operation 
when pin 23 of IC501 on the Main Board is 
grounded with jumper wire. 


Faulty 
Power Circuit 
or Horizontal 
Circuit 


Check if the voltage across capacitor 
C471 is about 17V 


Defective Fail Safe Circuit 


RGB CIRCUIT ADJUSTMENT 


RASTER SW. (SP0O4) 
Use this switch in the CRT GRAY SCALE ADJUSTMENT 
in the same manner as the RASTER TIP on CZ2010: 


CONTRAST (RP 53) ... (RGB Brightness) 
In the RGB mode, receive a character signal, and adjust 
the CONTRAST (RP53) on RGB Board for the clearest 


CX2010C. character to view, with the BRIGHTNESS (R255) set in 


the click position. 
GRN BIAS (RP52) AND BLU BIAS (RP51) 
First, in the TV mode, adjust RED BIAS (R557), GRN BIAS 
(R558), BLU BIAS (R559); GRN DRIVE (R252), BLU 
DRIVE (R253) on the CRT DRIVE Board for the normal 
white balance, in the same manner as the procedure for 
CZ2010:CX2010C. Next, in the RGB mode, receive a 
character signal (EX. a personal computer) or get a white 
plane pattern on screen, and adjust GRN BIAS (RP52) 
and BLU BIAS (RP51) on RGB Board for the white bal- 
anced character or plane screen. 


H. POSITION (RP54) 

In the RGB mode, receive a character pattern (2000 
character signal is recommended.), and adjust H. 
POSITION (RP54) for the picture position that all 
characters are showed on screen. 


WARNING: BEFORE SERVICING THIS CHASSIS, READ THE “X-RAY RADIATION PRECAUTION,” “SAFETY 


PRECAUTION” AND “PRODUCT SAFETY NOTICE” ON PAGE 2 OF THIS MANUAL. 


A301 


LOCATION 
NUMBER 


CABINET EXPLODED VIEW AND REPLACEMENT PARTS LIST 


PART 
NUMBER 


23807794 
23878530 
23846775 
23830131 
23827761 
23830762 
23874822 
23874758 
23874798 
23826911 
23924992 
23933402 


A201 


A206 A207 


LOCATION 
DESCRIPTION NUMBER 
Front Cover 

Bracket, Glass Holding 
Cover, Glass Holding 

Door, Side Controls 

Filter Glass 

Back Cover 

Knob, TV/VIDEO 

Knob, CH UP, DOWN, RGB 
Knob, MCS SW. 

Knob, BRIGHT CONT 
Carton, Packaging 

Packing, Top 


A431 


A260 A601 A602 A603 A604 


PART 
NUMBER 


23933401 
23933400 
23989685 
23120816 


23991163 
23142707 


23124970 
23124971 
23989048 


DESCRIPTION 


Packing, Bottom 

Packing, Sub 

Label, Back Cover 

Remote Hand Unit, CT9100 
Owner’s Guidebook 
Adapter, Antenna, 300 to 75 
ohm 

Antenna, UHF 

Antenna, VHF 

Label, Model No., Carton 


CHASSIS REPLACEMENT PARTS LIST 


WARNING: BEFORE SERVICING THIS CHASSIS, READ THE “X-RAY RADIATION PRECAUTION”, “SAFETY PRECAUTION” 
AND “PRODUCT SAFETY NOTICE” ON PAGE 2 OF THIS MANUAL. 


NOTICE: The part number must be used when ordering parts, in order to assist in processing, be sure to include 
the Model number and Description. 


ABBREVIATIONS: Capacitors........ CD: 
Resistors 


LOCATION 
NUMBER 


CAPACITORS 


C102 
C103 
C104 
C105 
C106 
C107 
C108 
C109 
C110 
C111 
C112 
C113 
C171 
C172 
C173 
C174 
C175 
C201 
C202 
C203 
C204 
C205 
C207 
C208 
C209 
C231 
C232 
C234 
C235 
C243 
C244 
C287 
C301 
C303 
C304 
C305 


MODEL CZ1484 


Ceramic Disk, 
Carbon Film, 
OMF: Oxide Metal Film, 


PF: 
CC: 
VR: 


Plastic Film, 
Carbon Composition, MF: 
Variable Resistor, 


EL: 


FR: 


Electrolytic, 
Metal Film, 
Fusible Resistor. 


(All CD and PF capacitors are +5%, 50V and all resistors, +5%, 1/8W unless otherwise noted.) 


PART 
NUMBER 


24232103 
24212102 
24756010 
24756479 
24436101 
24232103 
24591303 
24617994 
24232103 
24436470 
24753100 
24232103 
24436758 
24436758 
24436150 
24212102 
24212102 
24756479 
24232103 
24436101 
24756478 
24752101 
24756479 
24436510 
24436220 
24436101 
24436220 
24753100 
24753470 
24232103 
24756100 
24753470 
24756010 
24212471 
24692102 
24756478 


DESCRIPTION 


CD, 0.01 uF, +80%, — 20% 
CD, 1000pF, +10% 

EL, iF, 50V 

EL, 4.7uF, 50V 

CD, 100pF 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
PF, 0.03uF 

EL, 0.47uF, 50V 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
CD, 47pF 

EL, 10uF, 16V 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
CD, 0.75pF, +0.25pF 
CD, 0.75pF, +:0.25pF 
CD, 15pF 

CD, 1000pF, 10% 

CD, 1000pF, +10% 

EL, 4.7uF, 50V 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
CD, 100pF 

EL, 0.47uF, 50V 

EL, 100uF, 10V 

EL, 4.7uF, 50V 


* CD, 51pF 


CD, 22pF 

CD, 100pF 

CD, 22pF 

EL, 10uF, 16V 

EL, 47uF, 16V 
CD, 0.01 uF, +80%, — 20% 
EL, 10uF, 50V 

EL, 47uF, 16V 
EL, 1uF, 50V 

CD, 470pF, +10% 
PF, 1000pF 

EL, 0.47uF, 50V 


LOCATION 
NUMBER 


PART 
NUMBER 


24587228 
24617967 
24212182 
24757101 
24755100 
24828183 
24640970 
24757101 
24214222 
24617967 
24617981 
24538473 
24756478 
24692623 
24214181 
24214391 
24692822 
24756478 
24867562 
24692562 
24212681 
246179783 
24617973 
24598242 
24755330 
24436181 
24214391 
24212222 
24753102 


24833473 
24642220 
24214222 


DESCRIPTION 


EL, Tantal, 0.22uF, 50V 
EL, 2.2uF, 50V 

CD, 1800pF 

EL, 100uF, 100V 

EL, 10uF, 35V 

PF, 0.018uF, 200V 

EL, 4.7uF, 250V 

EL, 100uF, 100V 

CD, 2200pF, +10%, 500V 
EL, 2.2uF, 50V 

EL, 2.2uF, 50V 

PF, 0.047 uF 

EL, 0.47uF, 50V 

PF, 0.062uF, 50V 

CD, 180pF, +10%, 500V 
CD, 390pF, +10%, 500V 
PF, 8200pF 

EL, 0.47uF, 50V 

PF, S5600pF 

PF, 5600pF 

CD, 680pF, +10% 

EL, 1F, 50V 

EL, 1F, 50V 

PF, 2400pF 

EL, 33uF, 35V 

CD, 180pF 

CD, 390pF, +10%, 500V 
CD, 2200pF, 10% 

EL, 1000uF, 16V 


PF, 0.047 uF, +10%, 200V 
EL, 22uF, 160V 
CD, 2200pF, +10%, 500V 


2D 


C452 
C453 
C461 
C462 
C463 
C471 
C473 
C480 
C501 
C502 
C503 
C505 
C508 


C511 
C511 
C512 
C513 
C514 
C515 
C516 
C531 
C532 
C533 
C534 
C551 


C601 
C602 
C603 
C604 
C605 
C606 
C607 
C608 
C611 
C612 
C613 
C614 
C615 
C616 
C617 
C618 
C619 
C620 
C621 
C622 
C623 
C624 
C625 
C626 
C627 
C628 
C629 
C630 
C631 
C632 
C633 
C634 
C635 
C636 
C637 
C638 
C639 
C640 


LOCATION 
NUMBER 


C509 - 


PART 
NUMBER 


24833473 
242122292 
24753471 
24756100 
24753101 
24756479 
24752470 
24214391 
24436300 
24436120 
24232103 
24756478 
24212102 
24232103 
24867393 
24692393 
24232103 
24756478 
24436330 
24436820 
24436100 
24212821 
24212821 
24212821 
24212181 
24094541 


24232103 
24232103 
24232103 
24232103 
24212102 
24753220 
24232103 
24756478 
24212102 
24232103 
24753101 
24436470 
24436470 
24753102 
24756339 
24232103 
24538224 
24636339 
24538224 
24436470 
24756229 
24754222 
24754471 
24538104 
24436101 
24692682 
24753101 
24754470 
24754470 
24753101 
24692682 
24436101 
24538104 
24212222 
24212222 
24754101 
24754471 
24436330 


DESCRIPTION 


PF, 0.047uF, +10%, 200V 
CD, 2200pF, +10% 

EL, 470uF, 16V 

EL, 10uF, 50V 

EL, 100uF, 16V 

EL, 4.7uF, 50V 

EL, 47uF, 10V 

CD, 390pF, +10%, 500V 
CD, 30pF 

CD, 12pF 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
EL, 0.47pF, 50V 

CD, 1000pF, +10% 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
PF, 0.039uF 

PF, 0.039uF 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
EL, 0.47uF, 50V 

CD, 33pF 

CD, 82pF 

CD, 10pF, +0.25pF 

CD, 820pF, +10% 

CD, 820pF, +10% 

CD, 820pF, +10% 

CD, 180pF, +10% 
Variable Capacitor, 2.5—23pF, 
250V 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
CD, 1000pF, +10% 

CD, 22uF, 16V 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
EL, 0.47puF, 50V 

CD, 1000pF, +10% 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
EL, 100uF, 16V 

CD, 47pF 

CD, 47pF 

EL, 1000uF, 16V 

EL, 3.3uF, 50V 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
PF, 0.22uF 

EL, 3.3uF, 50V 

PF, 0.22uF 

CD, 47pF 

EL, 2.2uF, 50V 

EL, 2200uF, 25V 

EL, 470uF, 25V 

PF, 0.1 uF 

CD, 100pF 

PF, 6800uF 

EL, 100uF, 16V 

EL, 47uF, 25V 

EL, 47uF, 25V 

EL, 100uF, 16V_ 

PF, 6800uF 

CD, 100pF 

PF, 0.1 uF 

CD, 2200pF, +10% 

CD, 2200pF, +10% 

EL, 100uF, 25V 

EL, 470uF, 25V 

CD, 33pF 


LOCATION 


NUMBER 


C643 


C815 


C821 

C822 
C827 
C829 
C830 
C831 

C832 
C833 
C834 
C835 
C836 
C837 
C890 
C891 

C901 

CAO1 

CAO02 
CA03 
CA04 
CAO5 
CAO6 
CA07 
CA08 
CAO9 
CA10 
CA11 

CA13 
CA14 
CA15 
CA16 
CBO1 

CBO2 
CBO3 
CBO6 
CBO7 
CBO8 
CBO9 
CB10 
CCO1 
CDO3 


PART 
NUMBER 


24636478 


24086975 


24756479 
24692303 


24212102 


24598242 


24538474 
24630991 
24640973 
24232103 
24756010 
24095507 
24214331 
24086966 
24753221 
24436101 
24214101 
24214101 
24442271 
24212222 
24211331 
24085031 
24232103 
24436240 
24436240 
24232103 
24753470 
24756100 
24692222 
24340561 
24756010 
24232103 
24436121 
24212391 
24212391 
24212391 
24212102 
24436240 
24436240 
24094930 
24094930 
24094930 
24692104 
24538103 
24753100 
24212102 


DESCRIPTION 


EL, 0.47F, 50V 


EL, 220uF, 200V 


EL, 4.7uF, 50V 
PF, 0.03uF, 50V 


PF, 2400pF 


EL, 47 


PF, 0.47 uF 

EL, 47uF, 25V 

EL, 100uF, 160V 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
EL, 1uF, 50V 

PF, SOOOpF, 1600V 

CD, 330pF, +10%, 500V 
EL, 1000uF, 35V 

EL, 220uF, 16V 

CD, 100pF 

CD, 100pF, +10%, 500V 
CD, 100pF, +10%, 500V 
CD, 270pF, +10%, 2kV 
CD, 2200pF, 10% 

CD, 330pF, +10%, 2kV 
EL, 1uF, 25V, NP 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
CD, 24pF 

CD, 24pF 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
EL, 47uF, 16V 

EL, 10uF, 50V 

PF, 2200pF 

CD, 560pF 

EL, 1uF, 50V 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
CD, 120pF 

CD, 390pF, +10% 

CD, 390pF, +10% 

CD, 390pF, +10% 

CD, 1000pF, +10% 

CD, 24pF 

CD, 24pF 

CD, 1000pF, +10% 

CD, 1000pF, +10% 

CD, 1000pF, 10% 

PF, O.1 GF 

PF, 0.01 wF 

EL, 10uF, 16V 

CD, 1000pF, 10% 


CDO5 
CDO6 
CEO1 

CE02 
CE05 
CGO1 
CG02 
CG03 
CG04 
CG05 
CG06 
CGO07 
CGO9 


CG22 
CG23 
CG24 
CG25 
CG26 
CG27 
CG28 
CG33 
CG34 
CG35 
CG36 
CG37 
CG38 
CG39 
CG40 
CG41 
CG42 
CG43 
CG44 
CG45 
CG46 
CG47 
CG48 
CG49 
CG51 
CG52 
CG53 
CG54 
CG55 
CG56 
CG57 
CG58 
CG59 
CG60 
CG61 
CG66 
CG67 
CG68 
CG69 
CG70 
CG71 
CG72 
CG73 
CG74 
CG75 
CG76 
CG77 
CG78 
CG79 


LOCATION 
NUMBER 


CG18. 
CG21 


PART 
NUMBER 


24232103 
24232103 
24754102 
24753470 
24756221 
24753100 
24598102 
24598471 
24598471 
24598241 
24753100 
24756010 
24753100 
24756010 
24753221 
24753100 
24756478 
24756010 
24598122 
24756479 
24436221 
24436221 
24753220 
24753100 
24753220 
24591332 
24591220 
24753100 
24753471 
24598102 
24753100 
24753100 
24591272 
24591102 
24756478 
24756010 
24436680 
24756478 
24756478 
24617982 
24756010 
24617996 
24591332 
24591222 
24591224 
24591224 
24756010 
24591222 
24753100 
24591472 
24232103 
24232103 
24756010 
24756339 
24617988 
24591333 
24591472 
24538474 
24756010 
24753101 
24756100 
24085023 
24591332 
24591472 
24753100 


DESCRIPTION 


CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
EL, 1000pF, 25V 
EL, 47uF, 16V 
EL, 220uF, 50V 
EL, 10uF, 16V 
PF, 1000pF 

CD, 470pF 

CD, 470pF 

EL, 1uF, 50V 

EL, 10uF, 16V 
PF, 0.1 uF 

EL, 10uF, 16V 
EL, 1uF, 50V 
EL, 220uF, 16V 
EL, 10uF, 16V 
EL, 0.47uF, 50V 
EL, 1F, 50V 

PF, 0.01 2uF, 50V 
EL, 4.7uF, 50V 
CD, 220 pF 

CD, 220 pF 

EL, 22uF, 16V 
EL, 10uF, 16V 
EL, 22uF, 16V 
PF, 3300pF 

PF, 2200pF 

EL, 10uF, 16V 
EL, 470puF, 16V 
PF, 1000pF 

EL, 10uF, 16V 
EL, 10uF, 16V 
PF, 2700pF 

PF, 1000pF 

EL, 0.47uF, 50V 
EL, 1uF, 50V 
CD, 68pF 

EL, 0.47 uF, 50V 
EL, 0.47uF, 50V 
EL, 10uF, 16V 
EL, 1uF, 50V 

EL, 3.3uF 

PF, 3300pF 

PF, 2200pF 

PF, 0.22uF 

PF, 0.22uF 

EL, 1uF, 50V 

PF, 2200pF, 50V 
EL, 10uF, 16V 
PF, 4700pF 

CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
CD, 0.01 uF, +80%, —20% 
EL, 1uF, 50V 
EL, 3.3uF, 50V 
EL, 47uF, 16V 
PF, 0.033 uF 

PF, 4700pF 

PF, 0.47 uF 

EL, 1uF, 50V 

EL, 100uF, 16V 
EL, 10uF, 50V 
EL, 10uF, 16V 
PF, 3300pF 

PF, 4700pF 

EL, 10uF, 16V 


CG82 
CG83 
CG84 
CHO1 
CHO2 
CHO3 
CMO6 
CPo1 
CP02 
CP03 
CP04 
CP05 
CP06 
CP07 
CP08 
CP09 
CP10 
CP11 
CP12 
CP13 
CP14 
CP15 
CP16 
CP20 
CP90 
CP151 
CP152 
CP153 
CRO1 
CRO2 
CRO3 
CRO4 
CRO5 
CRO6 
CRO8 
CRO 
CR10 
CR11 
CR36 
CR37 
cso1 
Cso2 
CS03 
Cso4 
CS07 
CS08 
CS09 
CS10 
CSi11 
CS12 
CS13 
cS14 
CS15 
CS16 
CS17 
CS18 
cVvot 
CVvo2 
CVo3 
CVo4 
CV05 
CV07 
CVvog 
CVvog 


LOCATION 
NUMBER 


PART 
NUMBER 


24591332 
24591103 
24617988 
24753221 

24232103 
24633470 
24756339 
24753100 
24232103 
24232103 
24753221 

24756100 
24756010 
24756010 
24756010 
24753220 
24232103 
24753221 

24756479 
24756100 
24756100 
24232103 
24753220 
24756229 
24591222 
24212101 

24756339 
24756339 
24753100 
24755479 
24212471 

24538563 
24754100 
24692222 
24692222 
24212102 
24756010 
24538473 
24599102 
24754101 

24756339 
24756229 
24756229 
24753100 
24753100 
24756478 
24756478 
24756478 
24756478 
24756478 
24756478 
24756010 
24756010 
24756010 
24756010 
24756010 
24756010 
24753471 

24753100 
24753100 
24756339 
24753100 
24753100 
24753471 

24232103 


DESCRIPTION 


PF, 3300pF 
PF, 0.01 uF 
EL, 47uF, 16V 

EL, 220pF, 16V 

CD, 0.01 uF, +80%, — 20% 
EL, 47uF, 16V 

EL, 3.3uF, 50V 

EL, 10uF, 16V 

CD, 0.01 LF, +80%, —20% 
CD, 0.01 uF, +80%, — 20% 
EL, 220uF, 16V 

EL, 10uF, 50V 

EL, 1uF, 50V 

EL, 1uF, 50V 

EL, 1pF, 50V 

EL, 22uF, 16V 

CD, 0.01 pF, +80%, — 20% 
EL, 220uF, 16V 

EL, 4.7uF, 50V 

EL, 10uF, 50V 

EL, 10uF, 50V 

CD, 0.01 uF, +80%, — 20% 
EL, 22uF, 16V 

EL, 2.2uF, 50V 

PF, 2200pF, 50V 

CD, 100pF, +10% 

EL, 3.3uF, 50V 

EL, 3.3uF, 50V 

EL, 10uF, 16V 

EL, 4.7uF, 35V 

CD, 470pF, +10% 

PF, 0.056uF 

EL, 10uF, 25V 

PF, 2200pF 


~PF, 2200pF 


CD, 1000pF, +10% 
EL, 1uF, 50V 

PF, 0.047 uF 

PF, 1000pF, 100V 
EL, 100uF, 25V 
EL, 3.3uF, 50V 
EL, 2.2uF, 50V 
EL, 2.2uF, 50V 
EL, 10uF, 16V 

EL, 10uF, 16V 

EL, 0.47uF, 50V 
EL, 0.47uF, 50V 
EL, 0.47uF, 50V 
EL, 0.47uF, 50V 
EL, 0.47uF, 50V 
EL, 0.47uF, 50V 
EL, 1uF, 50V 

EL, 1uF, 50V 

EL, 1uF, 50V 

EL, 1uF, 50V 

EL, 1uF, 50V 

EL, 1uF, 50V 

EL, 470uF, 16V 
EL, 10uF, 16V 

EL, 10uF, 16V 
EL, 3.3uF, 50V 
EL, 10uF, 16V 

EL, 10uF, 16V 

EL, 470uF, 16V 
CD, 0.01 uF, +80%, —20% 


- 


LOCATION 
NUMBER 


CV10 
CV11 
CV12 
CV18 
CV19 
CV25 
CV26 
CV28 


RESISTORS 
R101 
R102 
R103 
R104 | 
R105 
R106 
R107 
R152 
R158 
R161 
R162 
R171 
R172 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
R206 
R207 
R208 
R209 
R210 
R211 
R212 
R213 
R214 
R215 
R216 
R217 
R218 
R220 
R221 
R222 
R223 
R224 
R225 
R226 
R227 
R228 
R229 
R230 
R231 
R232 
R233 
R234 
R235 
R236 
R237 
R238 
R239 
R240 
R241 
R242 
R243 


PART 
NUMBER 


24756100 
24756100 
24436430 
24756479 
24753471 
24753471 
24753100 
24232103 


24360222 
24366201 
24366104 
2436651 1 
24366683 
24366221 
24360392 
24061668 
24061663 
24366471 
24366629 
24366102 
24366102 
24366183 
24360124 
24366242 
24366821 
24366102 
24366470 
24366363 
24360103 
24366392 
24360331 
24366162 
24366162 
24366471 
24366123 
24360103 
24360104 
24366623 
24366332 
24366101 
24962241 
24366330 
24962392 
24380820 
24366302 
24366752 
24366392 
24366103 
24366103 
24366681 
24366112 
24366822 
24366103 
24366751 


- 24366102 


24366751 
24366391 
24366751 
243601 22 
24366102 
24366153 
24366273 
24366273 


DESCRIPTION 


EL, 10uF, 50V 
EL, 10uF, 50V 

CD, 43pF 

EL, 4.7 uF, 50V 
EL, 470uF, 16V 
EL, 470pF, 16V 
EL, 10uF, 16V 


CD, 0.01 uF, +80%, — 20% 


CF, 2200 ohm 

CF, 200 ohm, 1/6W 
CF, 100k ohm, 1/6W 
CF, 510 ohm, 1/6W 
CF, 68k ohm, 1/6W 
CF, 220 ohm, 1/6W 
CF, 3900 ohm 

VR, 10k ohm, 1/8W 
VR, 500k ohm, 1/8W 
CF, 470 ohm, 1/6W 
CF, 6.2 ohm, 1/6W 
CF, 1k ohm, 1/6W 
CF, 1k ohm, 1/6W 
CF, 18k ohm, 1/6W 
CF, 120k ohm 

CF, 2400 ohm, 1/6W 
CF, 820 ohm, 1/6W 
CF, 1k ohm, 1/6W 
CF, 47 ohm, 1/6W 
CF, 36k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm 

CF, 3900 ohm, 1/6W 
CF, 330 ohm 

CF, 1600 ohm, 1/6W 
CF, 1600 ohm, 1/6W 
CF, 470 ohm, 1/6W 
CF, 12k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm 

CF, 100k ohm 

CF, 62k ohm, 1/6W 
CF, 3300 ohm, 1/6W 
CF, 100 ohm, 1/6W 
OMF, 240 ohm, 1/2W 
CF, 33 ohm, 1/6W 


OMF, 3900 ohm, 1/2W 


CF, 82 ohm 

CF, 3k ohm, 1/6W 
CF, 7500 ohm, 1/6W 
CF, 3900 ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 680 ohm, 1/6W 
CF, 1100 ohm, 1/6W 
CF, 8200 ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 750 ohm, 1/6W 
CF, 1k ohm, 1/6W 
CF, 750 ohm, 1/6W 
CF, 390 ohm, 1/6W 
CF, 750 ohm, 1/6W 
CF, 1200 ohm 

CF, 1k ohm, 1/6W 
CF, 15k ohm, 1/6W 
CF, 27k ohm, 1/6W 
CF, 27k ohm, 1/6W 


LOCATION 
NUMBER 


gevie 


PART 
NUMBER 


24380820 
24366243 
24366182 
24366152 
24360243 
24360473 
24061800 
24061800 
24060319 


24060320 


24060233 
24061658 
24061657 
24366123 
24366123 
24366513 
24366393 
24366682 
24360102 
24366163 
24360751 
24366112 
24366912 
24366912 
24366302 
24360224 
24366203 
24366331 
24366102 
24360434 
24366392 
24963821 
24962821 
24381120 
24941335 
24983829 
24366513 
24366513 
24366163 
24366393 
24983159 
24366244 
24063918 
24061656 
24552622 
24380362 
24366363 
24366362 
24003990 


= 243671 on | 


24003989 
24366151 
24946151 
24360111 


‘oasgssts 


ee 


94982228 


DESCRIPTION 


CF, 82 ohm, 1/8W 
CF, 24k ohm, 1/6W 
CF, 1800 ohm, 1/6W 
CF, 1500 ohm, 1/6W 
CF, 24k ohm 

CF, 47kohm 

VR, 200 ohm, 1/8W 
VR, 200 ohm, 1/8W 


VR, 10k ohm, 1/5W, with 


Switch 


VR, 10k ohm, 1/1 0W, with 


Switch 

VR, 5k ohm, 1/10W 
VR, 2k ohm, 1/8W 
VR, 5k ohm, 1/8W 
CF, 12k ohm, 1/6W 
CF, 12k ohm, 1/6W 
CF, 51k ohm, 1/6W 
CF, 39k ohm, 1/6W 
CF, 6800 ohm, 1/6W 
CF, 1kohm 

CF, 16k ohm, 1/6W 
CF, 750 ohm 

CF, 1100 ohm, 1/6W 
CF, 9100 ohm, 1/6W 
CF, 9100 ohm, 1/6W 
CF, 3k ohm, 1/6W 
CF, 220k ohm 

CF, 20k ohm, 1/6W 
CF, 330 ohm, 1/6W 
CF, 1kohm, 1/6W 
CF, 430k ohm 

CF, 3900 ohm, 1/6W 
OMF, 820 ohm, 1W 
OMF, 820 ohm, 1/2W 
OMF, 12 ohm, 1/2W 
CC, 3.38M ohm, 1/4W 
MF, 8.2 ohm, 1W 

CF, 51k ohm, 1/6W 
CF, 51k ohm, 1/6W 
CF, 16k ohm, 1/6W 
CF, 39k ohm, 1/6W 
MF, 1.50hm,1/2W 
CF, 240k ohm, 1/6W 
VR, 200k ohm, 0.15W 
VR, 10k ohm, 1/8W 
OMF, 6200 ohm, 1/2W 
CF, 3600 ohm 

CF, 36k ohm, 1/6W 
CF, 3600 ohm, 1/6W 


OMF, 15k ohm, +2%, 1/4W 


CF, 150k ohm, 2% 


OME. 180 ohm, 1/2W 


OMF, 3900 ohm, +2%, 1/4W 


CF, 150 ohm, 1/6W 
CC, 150 ohm, 1/2W 
CF,1100hm 

OMF, 27k ohm, 1W 


OMF, 5100 ohm, 3W 


CC, 2.7k ohm, £10%, 1/2W 


MF, 6.8 ohm, 1/2W 


MF, O. F dekh 1/2W 


LOCATION 
NUMBER 


PART 
NUMBER 


24366102 
24962102 
24962330 
24061668 
24000946 


24360163 
24962270 


24360823 
24360243 


24360103 


24360102 
24366563 
24366563 
24366102 
24941565 
24366183 
24366392 
24366102 
24366681 

24366471 

24360680 
24360751 

24360161 

24360161 

24360910 
24360332 
24360332 
24360332 
24360242 
24360242 
24380242 
24553752 
24553752 
24553752 
24554153 
24553752 
24063922 
24063922 
24061795 
24061795 
24061795 
24366114 
24366223 
24366473 
24366753 
24366152 
24366822 
24360512 
24366512 
24366101 

24366152 
24366562 
24366511 

24366330 
24360331 

24360301 

24366274 
24366242 


24360392 


DESCRIPTION 


CF, 1k ohm, 1/6W 

OMF, 1k ohm, 1/2W 
OMF, 33 ohm, 1/2W 
VR, 10k ohm, 1/8W 


Voltage Depending Resistor, 


56V 
CF, 16k ohm 
OMF, 27 ohm, 1/2W 


CF, 82k ohm 
CF, 24k oh 


CF, 10k ohm 


» 1 onm, 
CF, 1k ohm 
CF, 56k ohm, 1/6W 
CF, 56k ohm, 1/6W 
CF, 1k ohm, 1/6W 
CC, 5.6M ohm, 1/4W 
CF, 18k ohm, 1/6W 
CF, 3900 ohm, 1/6W 
CF, 1k ohm, 1/6W 
CF, 680 ohm, 1/6W 
CF, 470 ohm, 1/6W 
CF,68 ohm 
CF, 750 0hm 
CF, 160 ohm 
CF, 160 ohm 
CF,91 ohm 
CF, 3300 ohm 
CF, 3300 ohm 
CF, 3300 ohm 
CF, 2400 ohm 
CF, 2400 ohm 
CF, 2400 ohm 
OMF, 7500 ohm, 1W 
OMF, 7500 ohm, 1W 
OMF, 7500 ohm, 1W 
OMF, 15k ohm, 2W 
OMF, 7500 ohm, 1W 
VR, 10k ohm, 0.15W 
VR, 10k ohm, 0.15W 
VR, 10k ohm, 1/8W 
VR, 10k ohm, 1/8W 
VR, 10k ohm, 1/8W 
CF, 110k ohm, 1/6W 
CF, 22k ohm, 1/6W 
CF, 47k ohm, 1/6W 
CF, 75k ohm, 1/6W 
CF, 1500 ohm, 1/6W 
CF, 8200 ohm, 1/6W 
CF, 5100 ohm, 1/6W 
CF, 5100 ohm, 1/6W 
CF, 100 ohm, 1/6W 
CF, 1500 ohm, 1/6W 
CF, 5600 ohm, 1/6W 
CF,5100hm, 1/6W 
CF, 33 ohm, 1/6W 
CF, 330 ohm 
CF, 300 ohm 
CF, 270k ohm, 1/6W 
CF, 2400 ohm, 1/6W 
CF, 3900 ohm 


LOCATION 
NUMBER 


R816 


24360102 


PART 
NUMBER 


24366102 
24366151 
24366102 
24360151 


24366562 


24366151 
24366562 
24366133 
24366152 
24982479 
24366331 
24366333 
24366333 
24366331 
24982479 
24366153 
24366153 
24360222 
24360222 
2436051 2 
24366101 
24366102 
24380103 
24380330 
24552390 
24366273 
24366273 
24060370 
24060370 
24060370 
24060370 
24942331 
24942331 
24360103 
24360103 


24552361 


24962100 
24360100 
24963273 
24963273 
24327154 
24378274 
24360361 


24360362 


24360112 
24962270 
24327471 
24962182 


we teoUsle 


24963473 
24360393 


24982308 


24982758 


24962821 
24983519 


~OMF, 360 ohm, 1/2W 


DESCRIPTION 


CF, 1k ohm, 1/6W 
CF, 150 ohm, 1/6W 
CF, 1k ohm, 1/6W ¢ 
CF,150 ohm 

CF, 5600 ohm, 1/6W 
CF, 150 ohm, 1/6W 
CF, 5600 ohm, 1/6W 
CF, 13k ohm, 1/6W 
CF, 1500 ohm, 1/6W 
MF, 4.7 ohm, 1/2W 
CF, 330 ohm, 1/6W 
CF, 33k ohm, 1/6W 
CF, 33k ohm, 1/6W 
CF, 330 ohm, 1/6W 
MF, 4.7 ohm, 1/2W. 
CF, 15k ohm, 1/6W 
CF, 15k ohm, 1/6W 
CF, 2200 ohm 

CF, 2200 ohm 
CF,5100 ohm 

CF, 100 ohm, 1/6W 
CF, 1k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm } 
CF, 33 ohm 

OMF, 39 ohm, 1/2W 
CF, 27k ohm, 1/6W 
CF, 27k ohm, 1/6W 
VR, 10k ohm, 0.15W 
VR, 10k ohm, 0.15W 
VR, 10k ohm, 0.15W 
VR, 10k ohm, 0.15W 
CC, 330 ohm, 1/2W 
CC, 330 ohm, 1/2W 
CF, 10k ohm } 
CF, 10k ohm 


SoESREE ) 
OMF, 10 ohm, 1/2W 
CF,100hm 

OMF, 27k ohm, 1W 
OMF, 27k ohm, 1W 
CF, 150k ohm, +1%, 1/4W 

CF, 270k ohm, +2%, 1/8W 

CF, 360 ohm — o ) 


CF, 1kohm 


CF, 3600 ohm 


CF, 1100 ohm 

OMF, 27 ohm, 1/2W 

MF, 470 ohm, +2%, 1/4W - 
OMF, 1800 ohm, 1/2W 

CF 4700 ohm © 


OMF, 47k ohm, 1W 

CF, 39k ohm 

MF, 0.3 ohm, 1/2W 

MF, 0.75 ohm, 1/2W 
ohm, 5\ 

OMF, 820 ohm, 1/2W 

MF, 5.1 ohm, 1W 


LOCATION 
NUMBER 


PART 
NUMBER 


24946472 
24946472 


outcmacnd le 


24366333 
24366333 
24366683 
24366683 
24360432 
24366432 
24366432 
24366472 
24366103 
24366103 
2436691 1 
24366822 
24366183 
24366183 
24366183 
24366183 
24366103 
24366103 
24366362 
24366103 
24366473 
24366152 
24366103 
24360472 
24360472 
24366472 
24366472 
24366472 
24366472 
24366472 
24360683 
24360683 
24366683 
24366683 
24366102 
24366102 
24366102 
24366103 
24366103 
24366472 
24366472 
24366153 
24366472 
24366562 
24366273 
24367103 
24366561 
24360222 
24367124 
24367181 
24366152 
24366754 
24366820 
24366473 
24366164 
24366164 
24366203 
24366203 
24366102 


DESCRIPTION 


CF, 33k ohm, 1/6W 
CF, 33k ohm, 1/6W 
CF, 68k ohm, 1/6W 
CF, 68k ohm, 1/6W 
CF, 4300 ohm 

CF, 4300 ohm, 1/6W 
CF, 4300 ohm, 1/6W 
CF, 4700 ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 910 ohm, 1/6W 
CF, 8200 ohm, 1/6W 
CF, 18k ohm, 1/6W 
CF, 18k ohm, 1/6W 
CF, 18k ohm, 1/6W 
CF, 18k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 3600 ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 47k ohm, 1/6W 
CF, 1500 ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF 4700 ohm 

CF 4700 ohm 

CF, 4700 ohm, 1/6W 
CF, 4700 ohm, 1/6W 
CF, 4700 ohm, 1/6W 
CF, 4700 ohm, 1/6W 
CF, 4700 ohm, 1/6W 
CF, 68k ohm 

CF, 68k ohm 

CF, 68k ohm, 1/6W 
CF, 68k ohm, 1/6W 
CF, 1k ohm,.1/6W 
CF, 1k ohm, 1/6W 
CF, 1k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 4700 ohm, 1/6W 
CF, 4700 ohm, 1/6W 
CF, 15k ohm, 1/6W 
CF, 4700 ohm, 1/6W 
CF, 5600 ohm, 1/6W 
CF, 27k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, +2% 
CF, 560 ohm, 1/6W 
CF, 2200 ohm 

CF, 120k ohm, +2% 
CF, 180 ohm, +2% 
CF, 1500 ohm, 1/6W 
CF, 750k ohm, 1/6W 
CF, 82 ohm, 1/6W 
CF, 47k ohm, 1/6W 
CF, 160k ohm, 1/6W 
CF, 160k ohm, 1/6W 
CF, 20k ohm, 1/6W 
CF, 20k ohm, 1/6W 
CF, 1k ohm, 1/6W 


CC, 4700 ohm, +10%, 1/2W 
CC, 4700 ohm, +10%, 1/2W 
_CC, 4700 ohm, +10%, 1/2W 


LOCATION 
NUMBER 


RCO8 
RCO9 
RC10 
RC11 
RC12 
RC13 
RDO1 
RDO2 
RDOS 
RDO4 
RDOS 
RDO6 
RDO7 
RDO8 
RDOY 
RD1i0 


_,.RD11 


RD14 
RD15 


REO3 
REO6 
REO7 
RGO1 
RGO2 
RGO3 
RGO4 
RGO5 
RGO6 
RGO7 
RGO8 
RGO9 
RG10 
RG11 
RG12 
RG13 
RG14 
RG15 
RG16 
RG22 
RG23 
RG24 
RG25 
RG26 
RG27 
RG28 
RG29 
RG3O 
RG32 
RG33 
RG34 
RG35 
RG36 
RG37 
RG38 
RG39 
RG40 
RG41 
RG42 
RG43 
RG44 
RG45 
RG46 


PART 
NUMBER 


24366102 
24360223 
24366333 
24366164 
24366203 
24366162 
24366302 
24366302 
24366202 
24366202 
24360331 
24360331 
24360331 
24366331 
24366331 
24360331 
24360331 


24366241 
24366223 


sere 


24360102 
24360101 
24380101 
24380272 
243801 23 
24360432 
24380562 
24380432 
24360391 
24380182 
24380202 
24380563 
24380563 
24380472 
24380823 
24380101 
24380823 
24380562 
24366101 
24366102 
24366912 
24366823 
24380222 
24366332 
24366362 
24366102 
24366104 
24366102 
24366432 
24366562 
24366103 
24366223 
24366223 
24366563 
24366104 
24366562 
24366563 
24380103 
24366332 
24366184 
24366184 
24380184 


DESCRIPTION 


CF, 1kohm, 1/6W 
CF, 22k ohm 

CF, 33k ohm, 1/6W 
CF, 160k ohm, 1/6W 
CF, 20k ohm, 1/6W 
CF, 1600 ohm, 1/6W 
CF, 3k ohm, 1/6W 
CF, 3k ohm, 1/6W 
CF, 2k ohm, 1/6W 
CF, 2k ohm, 1/6W 
CF, 330 ohm 

CF, 330 ohm 

CF, 330 ohm 

CF, 330 ohm, 1/6W 
CF, 330 ohm, 1/6W 
CF, 330 ohm 

CF, 330 ohm 


CF, 240 ohm, 1/6W 
CF, 22k ohm, 1/6W 
m, 1/6W 


CF, 1kohm 

CF, 1000hm 

CF, 1000hm 

CF, 2700 ohm 
CF,12kohm 

CF, 4300 ohm 

CF, 5600 ohm 

CF, 4300 ohm 

CF, 390 ohm 

CF, 1800 ohm 

CF, 2kohm 

CF, 56k ohm 

CF, 56k ohm 

CF 4700 ohm 

CF, 82k ohm 

CF, 100 0hm 

CF, 82k ohm 

CF, 5600 ohm 

CF, 100 ohm, 1/6W 
CF, 1kohm, 1/6W 
CF, 9100 ohm, 1/6W 
CF, 82k ohm, 1/6W 
CF, 2200 ohm 

CF, 3300 ohm, 1/6W 
CF, 3600 ohm, 1/6W 
CF, 1kohm, 1/6W 
CF, 100k ohm, 1/6W 
CF, 1kohm, 1/6W 
CF, 4300 ohm, 1/6W 
CF, 5600 ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 22k ohm, 1/6W 
CF, 22k ohm, 1/6W 
CF, 56k ohm, 1/6W 
CF, 100k ohm, 1/6W 
CF, 5600 ohm, 1/6W 
CF, 56k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm 

CF, 3300 ohm, 1/6W 
CF, 180k ohm, 1/6W 
CF, 180k ohm, 1/6W 
CF, 180k ohm, 1/8W 


Caeeooore wean” 


RG48 
RG49 
RG51 
RG52 
RG53 
RG54 
RG55 
RG56 
RG57 
RG58 
RG60 
RG61 


RG63 
RG64 
RG65 
RG66 
RG67 
RG68 
RG69 
RG70 
RG71 
RG72 
RG73 
RG74 
RG75 
RG76 
RG77 
RG78 
RG79 
RG8O 
RG81 
RG82 
RG8&3 
RG84 
RG85 
RG8&6 
RG87 
RG88 
RG89 
RG90 
RG91 
RG92 
RG93 
RG94 
RG95 
RG96 
RG97 
RG98 
RG99 
RG100 
RG101 
RG102 
RG103 
RG104 
RG105 
RG106 
RG107 
RG108 
RG109 
RG110 
RG111 
RG112 


LOCATION 
NUMBER 


RG47 © 


RG62 . 


PART 
NUMBER 


24380362 
24366332 
24366102 
24066915 
24066927 
24066928 
24066928 
24066928 
24066927 
24066927 
24066925 
24380333 
24366102 
24366271 

24366332 
24366102 
24366562 
24380302 
24366103 
24380561 

24380561 

24380103 
24366332 
24366562 
24380102 
24366562 
24366103 
24380103 
24380333 
24366221 

24366104 
24366103 
24366103 
24380683 
24366103 
24380223 
24366123 
24380103 
24366153 
24366103 
24376180 
24366362 
24380184 
24366122 
24366122 
24366682 
24366333 
24366393 
24366153 
24380103 
24366122 
24366103 
24366393 
24366122 
24366682 
24366103 
24366823 
24366474 
24366163 
24366202 
24366103 
24366103 
24366103 
24366103 
24366103 


DESCRIPTION 


CF, 3600 ohm 

CF, 3300 ohm, 1/6W 
CF, 1k ohm, 1/6W 
VR, 2k ohm, 0.1W 
VR, 5k ohm, 0.1W 
VR, 2k ohm, 0.1W 
VR, 2k ohm, 0.1W 
VR, 2k ohm, 0.1W 
VR, 5k ohm, 0.1W 
VR, 5k ohm, 0.1W 
VR, 50k ohm, 0.1W 
CF, 33k ohm 

CF, 1k ohm, 1/6W 
CF, 270 ohm, 1/6W 
CF, 3300 ohm, 1/6W 
CF, 1k ohm, 1/6W 
CF, 5600 ohm, 1/6W 
CF, 3k ohm 

CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 560 ohm 

CF, 560 ohm 

CF, 10k ohm 

CF, 3300 ohm, 1/6W 
CF, 5600 ohm, 1/6W 
CF, ikohm 

CF, 5600 ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm 

CF, 33k ohm 

CF, 220 ohm, 1/6W 
CF, 100k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 68k ohm 

CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 22k ohm 

CF, 12k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm 

CF, 15k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 180hm, 1/2W 
CF, 3600 ohm, 1/6W 
CF, 180k ohm 

CF, 1200 ohm, 1/6W 
CF, 1200 ohm, 1/6W 
CF, 6800 ohm, 1/6W 
CF, 33k ohm, 1/6W 
CF, 39k ohm, 1/6W 
CF, 15k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm 

CF, 1200 ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 39k ohm, 1/6W 
CF, 1200 ohm, 1/6W 
CF, 6800 ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 82k ohm, 1/6W 
CF, 470k ohm, 1/6W 
CF, 16k ohm, 1/6W 
CF, 2k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 


RG115 


RG116. 


RG117 
RG118 
RG119 
RG121 
RG122 
RG123 
RG124 
RG125 
RG126 
RG127 
RG128 
RG130 
RG131 
RG132 
RG133 
RG134 
RG135 
RG136 
RG137 
RG138 
RG139 
RG140 
RG141 
RG142 
RG144 
RG145 
RG146 
RG147 
RG151 
RG152 
RG153 
RG154 
RG155 
RG156 
RHO1 
RHO2 
RHO3 
RHO4 
RHO5 
RHO6 
RHO7 
RHO8 
RHO9 
RH10 
RH11 
RH1i2 
RH13 
RH14 
RH15 
RH16 
RH1 7 
RPO1 
RPO2 
RPO3 
RPOS 
RPO6 
RPO7 
RPO8 
RPO9 
RP10 
RP11 
RP12 


LOCATION 
NUMBER 


PART 
NUMBER 


24366103 
24366103 
24366153 
24380182 
24366332 
24380562 
24360561 
24380102 
24380102 
24366561 
24366332 
24366102 
24366104 
24366104 
24366472 
24380223 
24366472 
24366151 
24366332 
24366393 
24366272 
24327102 
24376221 
24366222 
24366182 
24366103 
24366242 
24380512 
24366472 
24366472 
24380151 
24380273 
24380332 
24366331 
24366911 
24366683 
24380103 
24366513 
24366473 
24366473 
24366622 
24366473 
24366473 
24360622 
24366472 
24366103 
24366472 
24366103 
24366333 
24366333 
24366124 
243661 24 
24366363 
24366363 
24360103 
24366103 
24366392 
24360391 
24360391 
24360122 
24360122 
24360122 
24360301 
24360431 
24360301 


DESCRIPTION 


CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 15k ohm, 1/6W 
CF, 1800 ohm 

CF, 3300 ohm, 1/6W 
CF, 5600 ohm 

CF, 560 ohm 

CF, 1kohm 

CF, 1kohm 

CF, 560 ohm, 1/6W 
CF, 3300 ohm, 1/6W 
CF, 1kohm, 1/6W 
CF, 100k ohm, 1/6W 
CF, 100k ohm, 1/6W 
CF, 4700 ohm, 1/6W 
CF, 22k ohm 

CF, 4700 ohm, 1/6W 
CF, 150 ohm, 1/6W 
CF, 3300 ohm, 1/6W 
CF, 39k ohm, 1/6W 
CF, 2700 ohm, 1/6W 


CF, 1kohm, +1%, 1/4W 


CF, 220 ohm, 1/2W 
CF, 2200 ohm, 1/6W 
CF; 1800 ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 2400 ohm, 1/6W 
CF,5100 ohm 

CF, 4700 ohm, 1/6W 
CF, 4700 ohm, 1/6W 
CF, 1500hm 

CF, 27kohm 

CF, 3300 ohm 

CF, 330 ohm, 1/6W 
CF, 9100hm, 1/6W 
CF, 68k ohm, 1/6W 
CF, 10kohm 

CF, 51kohm, 1/6W 
CF, 47k ohm, 1/6W 
CF, 47k ohm, 1/6W 
CF, 6200 ohm, 1/6W 
CF, 47k ohm, 1/6W 
CF, 47k ohm, 1/6W 
CF,6200 ohm 

CF, 4700 ohm, 1/6W 
CF, 10kohm, 1/6W 
CF, 4700 ohm, 1/6W 
CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 33k ohm, 1/6W 
CF, 33k ohm, 1/6W 
CF, 120k ohm, 1/6W 
CF, 120k ohm, 1/6W 
CF, 36k ohm, 1/6W 
CF, 36k ohm, 1/6W 
CF, 10kohm 

CF, 10k ohm, 1/6W 
CF, 3900 ohm, 1/6W 
CF, 390 ohm 

CF, 390 ohm 

CF, 1200 ohm 

CF, 1200 ohm 

CF, 1200 0hm 

CF, 300 ohm 

CF, 430 ohm 

CF, 300 ohm 


uv 


LOCATION 
NUMBER 


RP13 
RP14 
RP15 
RP16 
RP17 
RP19 
RP20 
RP21 
RP22 
RP23 
RP24 
RP25 
RP26 
RP27 
RP28 
RP29 
RP3O 
RP31 
RP32 
RP33 
RP34 
RP35 
RP36 
RP37 
RP38 
RP39 
RP40 
RP41 
RP42 
RP43 
RP47 
RP48 
RP49 
RP51 
RP52 
RP53 
RP54 
RP6O 
RP61 
RP62 
RP63 
RP64 
RP65 
RP66 
RP67 
RP68 
RP69 
RP70 
RP71 
RP72 
RP73 
RP74 
RP75 
RP76 
RP77 
RP78 
RP79 
RP8O 
RP81 
RP82 
RP83 
RP84 
RP90 
RP90 
RP91 


PART 
NUMBER 


24360431 
24360391 
24360301 
24360471 
24360332 
24360102 
24360221 
24360473 
24360103 
24360223 
24552560 
243601 22 
24360101 
24360560 
24360101 
24360560 
24360101 
24360560 
24360330 
24360622 
24360622 
24360182 
24360222 
24360222 
24360432 
24360332 
24360822 
24360684 
24360682 
24360103 
24360222 
24360101 
24360683 
24061668 
24061668 
24061668 
24061669 
24360681 
24360222 
24360473 
24360683 
24360102 
24360104 
24360473 
24360472 
24360103 
24360223 
24360103 
24360563 
24360223 
24360102 
24360122 
24360112 
24552241 
243601 22 
24360431 
24360472 
24360123 
24360103 
24360102 
24360102 
24360122 
24360151 
24552472 
24360151 


DESCRIPTION 


CF, 430 ohm. 
CF, 390 ohm 
CF, 300 ohm 
CF, 4700hm 
CF, 3300 ohm 
CF, 1kohm 
CF, 220 0hm 
CF, 47kohm 
CF, 10k ohm 
CF, 22k ohm 


OMF, 56 ohm, 1/2W 


CF, 1200 ohm 
CF, 1000hm 
CF, 56 ohm 
CF, 1000hm 
CF, 56 ohm 
CF, 1000hm 
CF, 56 ohm 
CF, 33 ohm 
CF, 6200 ohm 
CF, 6200 ohm 
CF, 1800 ohm 
CF, 2200 ohm 
CF, 2200 ohm 
CF, 4300 ohm 
CF, 3300 ohm 
CF, 8200 ohm 
CF, 680k ohm 
CF, 6800 ohm 
CF, 10kohm 
CF, 2200 ohm 
CF, 1000hm 
CF, 68k ohm 


VR, 10k ohm, 1/8W 
VR, 10k ohm, 1/8W 
VR, 10k ohm, 1/8W 
VR, 5k ohm, 1/8W 


CF, 680 ohm 
CF, 2200 ohm 
CF, 47kohm 
CF, 68k ohm 
CF, 1kohm 
CF, 100k ohm 
CF, 47kohm 
CF 4700 ohm 
CF, 10kohm 
CF, 22k ohm 
CF, 10k ohm 
CF, 56k ohm 
CF, 22k ohm 
CF, 1kohm 
CF, 1200 ohm 
CF,11000hm 


OMF, 240 ohm, 1/2W 


CF, 1200 ohm 
CF, 430 ohm 
CF 4700 ohm 
CF, 12kohm 
CF, 10k ohm 
CF, 1kohm 

CF, 1kohm 

CF, 1200 ohm 
CF, 1500hm 


OMF, 4700 ohm, 1/2W 


CF, 150 o0hm 


LOCATION - 
NUMBER 


RP91 
RP92 
RP151 
RP152 
RP153 
RP154 
RP155 
RP156 
RP157 
RP158 
RRO1 
RRO2 
RROS 
RRO4 
RROS 
RRO6 
RRO7 
RRO8& 
RRO9 
RR14 
RR15 
RR16 
RR17 
RR18 
RR19 
RR2O 
RR21 
RR22 


RR49 
RR63 
RR64 
RR65 
RR66 
RSO1 
RSO2 
RSO3 
RS04 
RSO5 
RSO6 
RSO7 
RS08 
RSO9 
RS10 
RS11 
RS12 
RS16 
RS17 
RS24 
RS25 
RS30 
RS31 
RS49 
RS60 
RS65 
RS66 
RVO1 
RVO2 
RVO3 
RVO6 
RVO7 
RV0O8 
RVO9 


PART 
NUMBER 


24360202 
24360151 
24360222 
24360222 
24360123 
24360123 
24360472 
24360472 
24360123 
24360132 
24380563 
24380104 
24380104 
24380103 
24380101 
24380102 
24380223 
24380152 
24380181 
24380823 
24360183 
24360391 
24380151 
24380122 
24360822 
24380682 
24360562 
24360682 
24380822 


24360562 
24360103 
24360102 
24360152 
24360103 
24360102 
24360102 
24360102 
24360102 
24360332 
24360332 
24366243 
24366243 
24366243 
24366243 
24366243 
24366243 
24360332 
24360332 
24360332 
24360332 
24360243 
24360243 
24360333 
24360333 
24360333 
24360333 
24360750 
24360750 
24360750 
24366112 
24366123 
24366682 
24366272 


DESCRIPTION 


CF, 2k ohm 
CF, 1500hm 
CF, 2200 ohm 
CF, 2200 ohm 
CF, 12kohm 
CF, 12kohm 
CF, 4700 ohm 
CF, 4700 0hm 
CF,12kohm 
CF, 1300 ohm 
CF, 56k ohm 
CF, 100k ohm 
CF, 100k ohm 
CF, 10k ohm 
CF, 1000hm 
CF, 1k ohm 
CF, 22k ohm 
CF, 1500 ohm 
CF,1800hm 
CF, 82k ohm 
CF, 18kohm 
CF, 390 ohm 
CF, 1500hm 
CF, 1200 ohm 
CF, 8200 ohm 
CF,6800 ohm 
CF, 5600 ohm 
CF,6800 ohm 
CF, 8200 ohm 


CF, 5600 ohm 

CF, 10k ohm 

CF, 1k ohm 

CF, 1500 ohm 

CF, 10k ohm 

CF, 1k ohm 

CF, 1k ohm 

CF, 1kohm 

CF, 1ko0hm 

CF, 3300 ohm 

CF, 3300 ohm 

CF, 24k ohm, 1/6W 
CF, 24k ohm, 1/6W 
CF, 24k ohm, 1/6W 
CF, 24k ohm, 1/6W 
CF, 24k ohm, 1/6W 
CF, 24k ohm, 1/6W 
CF, 3300 ohm 

CF, 3300 ohm 

CF, 3300 ohm 

CF, 3300 ohm 

CF, 24k ohm 

CF, 24k ohm 

CF, 33k ohm 

CF, 33k ohm 

CF, 33k ohm 

CF, 33k ohm 

CF, 750hm 

CF, 750hm 

CF, 750hm 

CF, 1100 ohm, 1/6W 
CF, 12k ohm, 1/6W 
CF, 6800 ohm, 1/6W 
CF, 2700 ohm, 1/6W 


RV14 
RV15 
RV16 
RV17 
RV22 
RV24 
RV25 
RV26 
RV27 
RV28 
RV29 
RV30 
RV31 

RV32. 


RV34 


L101 
L101 
L101 
L102 
L103 
L104 
L106 
L171 
L201 
L204 
L401 
L441 
L442 
L443 
L445 


LOCATION 
NUMBER 


RV33_ 


PART 
NUMBER 


24360102 
24360102 
24366152 
24360750 
24366224 
24366101 
24366202 
24366202 
24366220 
24366561 
24366332 
24366271 
24366391 
24962511 
24366750 
24962621 


COILS AND TRANSFORMERS 


23261970 
23221977 
23262951 
23262983 
23262882 
23261052 
23261052 
23262882 
23283150 
23237984 
23284109 
23261974 
23222672 
23221026 
23221998 


DESCRIPTION 


CF, 1k ohm 

CF, 1k ohm 

CF, 1500 ohm, 1/6W 
CF, 75 0hm 

CF, 220k ohm, 1/6W 
CF, 100 ohm, 1/6W 
CF, 2k ohm, 1/6W 
CF, 2k ohm, 1/6W 
CF, 22 ohm, 1/6W 
CF, 560 ohm, 1/6W 
CF, 3300 ohm, 1/6W 
CF, 270 ohm, 1/6W 
CF, 390 ohm, 1/6W 
OMF, 510 ohm, 1/2W 
CF, 75 ohm, 1/6W 
OMF, 620 ohm, 1/2W 


Coil, RF Choke, TRF9235 
Coil, RF Choke, TRF9232 
Coil, TRF1019 

Coil, IF-3, TRF1902B 

Coil, AFT, TRF1223 

Coil, RF Choke, AZ9246F 
Coil, RF Choke, AZ9246F 
Coil, AFT, TRF1223 

Coil, Peaking, TRF4150J 
Coil, Peaking, TRF4180AC 
Coil, Peaking, TRF4109K 
Coil (Ferrite Bead), HC5-035 
Coil, Linearity, TLN2057 
Coil, RF Choke, AZ9004Y 
Coil, RF Choke, TRF 


L501 
L501 
L521 
L522 
L523 
L601 
L602 
L603 
L604 
L605 
L606 
L607 
L608 
L801 
L802 
L803 
L804 
L804 
L806 
L808 


LGO4 
LHO1 
LPO1 
LPO2 
LPO3 
LP151 
LRO2 


23285300 
23287300 
23283300 
23238906 
23238906 
23238906 
23284398 
23261976 
23262983 
23261052 
23261052 
23262882 
23283240 
23252961 
23221058 
23261975 
23261975 
23221026 
23222694 
23261974 
23261975 
23221026 


23232987 
23221026 
23283330 
23283330 
23283330 
23103966 
23232988 


Coil, Peaking, TRF4300J\ | 


Coil, Peaking, TRF4300J ' 
Coil, Peaking, TRF4300J 
Coil, Peaking, TRF4221AC 
Coil, Peaking, TRF4221AC 
Coil, Peaking, TRF4221AC 
Coil, Peaking, TRF4398 
Coil, RF Choke, TRF9228 
Coil, IF-3, TRF1902B 

Coil, RF Choke, AZ9246F 
Coil, RF Choke, AZ9246F 
Coil, AFT, TRF1223 


Coil, Peaking, TRF4240J 


Coil, SIF, TRF6003 
Coil, Choke, TLN1015C 
Coil, Choke, TRF9229 

Coil, Choke, TRF9229 

Coil, RF Choke, AZQ004Y 
Coil, Width, TLN2026 

Coil (Ferrite Bead), HC5-035 
Coil, Choke, TRF9229 
Coi i 


Coil, Peaking, TRF4279AC 
Coil, Tuning, TRF8025 

Coil, RF Choke, AZ9004Y 
Coil, Peaking, TRF4330 
Coil, Peaking, TRF4330 
Coil, Peaking, TRF4330 
Coil (Ferrite Core), BF30 
Coil, Tuning, TRF3018 


LOCATION 


NUMBER 


T401 


PART 
NUMBER 


23224988 


SEMICONDUCTORS 


IC101 
IC501 
IC602 
IC603 
IC604 
IC605 
ICAO1 
ICBO1 
ICCO1 
ICGO6 
ICGO8 
ICGO9 
ICG15 
ICG33 
ICG35 
ICG37 
ICG38 
ICG39 
ICPO02 
ICPO3 
ICPO4 
ICRO1 
ICVO1 
ICVO1 
Q202 
Q203 
Q204 
Q205 
Q206 
Q207 
Q241 
Q242 
Q243 
Q290 


or 


— A6317547 


BO356602 
B0356446 
BO354710 
23119710 
23119763 
BO0325290 
B0406236 
BO272120 
BO0474370 
BO325355 
BO350500 
B0O470662 
BO312100 
B0470522 
23119489 
BO350500 
BO350500 
BO350500 
23119723 
BO470662 
23119742 
BO350602 
BO357640 
B0O357650 
A65091 21 
A6534045 
A6534045 
A631 7547 
A6534045 
A6534045 
A631 7547 
A631 7547 
A631 7547 
A6534045 
A631 7547 
A6324922 
A6319576 
A6532320 


Pe Ocal 


A6319400 
A6319400 
A6319400 
A6317547 
A670887 1 


~ A6319302 


A6533730 
A6534045 


DESCRIPTION 


Transformer, Horiz Drive, 
TLN1032 


IC, TA7660P 

IC, TA7644BP 

IC, TA7607AP 

IC, AN5836 

IC, AN7158N 

IC, TA7337P 

IC, TMP47405702 

IC, TD6312P 

IC, TC40174BP 

IC, TA7343AP 

IC, TA75558P 

IC, TC4066BP 

IC, TA7133P 

IC, TC4052BP 

IC, AN6291 

IC, TA75558P 

IC, TA75558P 

IC, TA75558P 

IC, AN5352 

IC, TC4066BP 

IC, HD74LS26P 

IC, TA75559P FA-1 

IC, TA7717P 

IC, TA7717AP 
Transistor, 2SA562TM-O 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC 2229-0 
Transistor, 2SC 2073 FA-4 
Transistor, 2SA940 


_jfansistor, 2SC2482FA-1 
Transistor,2SD869) ts 
Transistor, 2SA1015-0 


Transistor, 2SC2068 
Transistor, 2SC2068 
Transistor, 2SC2068 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC388ATM 


| Transistor, 28C1815-Y 
_Transisto 
Transistor, 2SC1959-Y 


,2SD820FA-1 


Transistor, 2SA1012-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 


LOCATION — 


NUMBER 


Q806 
QA02 
QA03 
QA04 
QA05 
QBO2 
QBO3 
QB04 
QC02 
QC03 
QC04 
QDO1 

QD02 
QD03 
QE01 

QE04 
QG01 
QG02 
QG03 
QG04 
QG05 
QGO07 
QG10 
QG11 
QG12 
QG13 
QG14 
QG16 
QG17 
QG18 
QG19 
QG20 
QG21 
QG22 
QG23 
QG24 
QG25 
QG26 
QG27 
QG28 
QG29 
QG34 
QG36 
QG39 
QHO1 

QHO2 
QHO3 
QHO04 
QHO5 
QPO1 

QPO6 
QPO7 
QPO8 
QPO9 
QP10 
QP11 

QP12 
QP13 
QP14 
QP15 
QP16 
QP17 
QP18 
QP20 

QP151 


PART 
NUMBER 


A6848908 
A6534045 
A6534045 
A6534045 
A631 7547 
A631 7526 
A631 7547 
A6317526 
A6534045 
A631 7547 
A631 7547 
A6531140 
A6531140 
A671656A 
A6848908 
A6534045 
A631 7547 
A631 7547 
A6317547 
A631 7547 
A6534045 
A6534063 
A631 7547 
A631 7547 
A6534045 
A631 7547 
A631 7547 
A6534045 
A6317547 
A6534045 
A6317547 
A6534045 
A6534045 
A6317547 
A631 7547 
A6534045 
A6317547 
A6534045 
A631 7547 
A6317547 
A6317547 
A6317547 
A631 7547 
A6317547 
A6534045 
A6534045 
A6534045 
A6317567 
A6317567 
A6317547 
A6317547 
A6319302 
A670887 1 
A6708871 
A6708871 
A65091 21 
A6534045 
A6317547 
A6534045 
A6317547 
A6317547 
A6534045 
A6534045 
A6534045 
23114544 


DESCRIPTION 


Transistor, 2SD1052A 

Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC 1815-0 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC 1815-0 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA817-Y 

Transistor, 2SA817-Y 

Transistor, 2SC495-Y 

Transistor, 2SD1052A 

Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 


Transistor, 2SA1015-GR 


Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 


Transistor, 2SC1815-GR 
Transistor, 2SC1815-GR 


Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1959-Y 
Transistor, 2SC388ATM 
Transistor, 2SC388ATM 
Transistor, 2SC388ATM 


Transistor, 2SA562TM-O 


Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SA1206 


LOCATION 
NUMBER 


QP152 
QP153 
QRO2 
QRO3 
QRO04 
QR36 
QR37 
QR38 
QVO02 
QVO03 
QV04 
QVO5 
QV08 
QVO9 
QV10 
D201 
D202 
D204 
D205 
D206 
D231 
D251 
D252 
D253 
D254 
D302 
D303 
D304 
D305 
D305 
D306 
D306 
D307 
D308 
D401 
D441 
D442 
D471 


or 


or 


PART 
NUMBER 


A6734592 
A6734592 
A6317547 
A6534045 
A6534045 
A6534045 
A6314446 
A6509141 
A6534045 
A6317547 
A6534045 
A6534045 
A6534045 
A6317547 
A6534045 
A7246711 
A7246602 
A7246711 
A7246653 
A7 246711 
23115535 
A7 246711 
A7246711 
A7246602 
A7 246711 
A7246711 
A7 246711 
A7246711 
A7568475 
23115621 
A7568475 
23115621 
A7246711 
23115690 
A7 246711 
A7978850 
A7978850 
A7568460 


A7246711 


A7978850 
A7978850 
A7978850 
A7978850 
A7978850 
A7246602 
A7801021 
A7110017 


A7978850 
A7246711 
A7580660 
A7246711 
A7978850 
23115585 
A7110412 
A7246711 
A7246711 
A7246711 
A7246711 


DESCRIPTION 


Transistor, 2SC752GTM-Y 
Transistor, 2SC752GTM-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1627-Y 
Transistor, 2SA562TM-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Transistor, 2SC1815-Y 
Transistor, 2SA1015-Y 
Diode, 181555 (TV) 
Diode, 1S1553 (TV) 
Diode, 1S1555 (TV) 
Diode, 181554 (TV) 
Diode, 181555 (TV) 
Diode, 0A91 

Diode, 1S1555 (TV) 
Diode, 1$1555 (TV) 
Diode, 1S1553 (TV) 
Diode, 181555 (TV) 
Diode, 1$1555 (TV) 
Diode, 1S1555 (TV) 
Diode, 1S1555 (TV) 
Diode, TVR-2D 

Diode, EM1Z 

Diode, TVR-2D 

Diode, EM1Z 

Diode, 1S1555 (TV) 
Diode, GU-3C 

Diode, 181555 (TV) 
Diode, S5295G 

Diode, S5295G 

Diod 


Diode, S5295G 

Diode, S5295G 

Diode, S5295G 

Diode, S5295G 

Diode, 181553 (TV) 
Diode(SCR), SFORIB421G1 


Diode, Zener, 05Z5.6Y 


Diode, S5295G 
Diode, 1S1555 (TV) 
Diode, 3JH61 
Diode, 181555 (TV) 
Diode, S5295G 
Diode, GU3SZ 
Diode, Zener, 05Z12Z 
Diode, 181555 (TV) 
Diode, 181555 (TV) 
Diode, 181555 (TV) 
Diode, 181555 (TV) 


LOCATION 


NUMBER 


DDO1 


DDO2 
DDO3 
DEO1 

DEO2 
DEO3 
DEO4 
DEO5 
DEO6 
DEO7 
DEO8 
DE10 
DGO1 
DGO2 
DGO3 
DGO4 
DGOS5 
DGO6 
DGO6 
DGO7 
DGOs 
DGO9 
DG10 
DG11 
DG12 
DG51 


DG52 


DHO1 
DHO2 
DHO3 
DPO1 
DPO2 
DPO3 
DPO4 
DPO5S 
DP11 
DP13 
DP14 
DP15 
DP16 
DP17 
DP18 
DP19 
DP20 
DP21 
DP22 
DP3O 
DP50 
DP151 
DRO1 
DRO1 
DRO2 
DRO2 
DRO4 
DROS 
DR34 
DR36 
DR37 
DVO1 
DVO2 


Or 


or 


or 


PART 
NUMBER 


A8626050 


~ A7110040 


A7 246711 
A7568521 
A7568521 
A7568521 
A7568521 
A7568521 
A7568521 
A7568521 
A7568521 
A7110040 
A7150258 
A7150258 
A7150258 
A7150258 
A7150258 
A7110076 
A7110077 
A7150258 
A7150258 
A7150258 
A7150258 
A7150258 
A7150258 
A8636690 


A8636690 


A7246711 
A7246711 
A7110743 
A7246711 
A7246711 
A7246711 
A7246711 
A7246711 
A7246711 
A7110411 
A7110411 
A7110411 
A7246711 
A7110077 
A7110209 
A7246711 
A7246602 
A7246602 
A7246711 
A7110563 
A8606660 
A7110040 
23115800 
A8652035 
23115800 
A8652035 
A7246711 
A7246711 
A7110263 
A7246653 
A7246653 
A7246711 
A7246711 


DESCRIPTION 


Diode (LED), TLG321, 
Green 

Diode, Zener, 0525.1 X 
Diode, 1S1555 (TV) ~ 
Diode, 1S1885 

Diode, 1$1885 

Diode, 1S1885 

Diode, 1S1885 

Diode, 181885 

Diode, 181885 

Diode, 181885 

Diode, 1S1885 

Diode, Zener, 05Z5.1X 
Diode, 1SS176 

Diode, 1SS1 76 

Diode, 1SS176 

Diode, 1SS176 

Diode, 1SS176 

Diode, Zener, 0526.2Y 
Diode, Zener, 0526.22 
Diode, 1SS1 76 

Diode, 1SS176 

Diode, 1SS176 

Diode, 1SS176 

Diode, 1SS176 

Diode, 1SS176 


Diode (LED), TLSG208, 


RED/GRN 


Diode (LED), TLSG208, 


RED/GRN 

Diode, 1$1555 (TV) 
Diode, 181555 (TV) 
Diode, Zener, O5Z33Y 
Diode, 1$1555 (TV) 
Diode, 1$1555 (TV) 
Diode, 1$1555 (TV) 
Diode, 181555 (TV) 
Diode, 181555 (TV) 
Diode, 181555 (TV) 
Diode, Zener, 0521 2Y 
Diode, Zener, 0521 2Y 


Diode, Zener, 05Z12Y 


Diode, 1$1555 (TV) 
Diode, Zener, 0526.22 
Diode, Zener, 0528.22 
Diode, 1$1555 (TV) 
Diode, 181553 (TV) 
Diode, 1$1553 (TV) 
Diode, 1$1555 (TV) 
Diode, Zener, 05Z16X 


Diode (LED), TLG208, Green 


Diode, Zener, 0525.1X 
Diode, PH302, Photo 
Diode, TPS703, Photo 
Diode, PH302, Photo 
Diode, TPS703, Photo 
Diode, 181555 (TV) 
Diode, 181555 (TV) 
Diode, Zener, 0529.12 
Diode, 1$1554 (TV) 
Diode, 1$1554 (TV) 
Diode, 181555 (TV) 
Diode, 1$1555 (TV) 


LOCATION 


NUMBER 


PART 
NUMBER 


__ MISCELLANEOUS 


F803A 
ICG35A 
K912 
L462A 
L462B 
POO1 


POO2 


POO3 
P661 
P662 
P663 
P664 
P665 
P666 
P667 


‘PP50 


S001 
$202 
S501 


SA01 
SA02 
SBO02 


SGO01 
SPO1 


V901M 


W661 


W662 


X201 
X232 
X501 
XA01 
XBO1 
2101 


2201 
Z501 
2601 
Z602 
ZAO1 
ZDO1 


ZGO1 
ZGO2 
ZGO3 
ZG04 


23901996 
23120816 
23199318 
23199314 
23161770 


23142633 


23161808 
23166180 
23166297 
23166300 
23166299 
23166297 
23166300 
23166299 


23116332 
23145747 
23145646 
24060319 


23145685 
23145578 
24060320 


23145555 
23145682 


23102983 


23151434 


23151434 


23250979 
23250958 
23153988 
23153969 
23153969 
A5610690 


23107976 
23134990 
A5613160 
23107920 
24000905 
24094814 


23107884 
23107883 
23107851 
23107851 


23165102 


DESCRIPTION 


Fuse Holder 


Socket, IC, 22 Pin 
Remote Hand Unit, CT9100 
Compensator, DY, TC-C 
Compensator, DY, TC-E 

AV Terminal, AV202H 

less VHF Antenna Box, Speaker 
Terminal, Switch, RGB Socket 
and PC Board (U001) 

Terminal Board, Antenna, 
AT-506S 

Terminal, Speaker, 4P 
Jack, Headphone 
Jack, Phono, Red 
Jack, Phono, White 
Jack, Phono, Yellow 
Jack, Phono, Red 
Jack, Phono, White 
Jack, Phono, Yellow 


Socket, RGB, 8P 
Switch, Slide, 2C2P 
Switch, Push, 2C2P 

VR, 10k ohm, 1/5W, with 
Switch 

Switch, Push, 2C2P 
Switch, Push, 3P 

VR, 10k ohm, 1/10W, with 
Switch 

Switch, Push, Rotary 
Switch, Lever, 1C3P 


Purity and Convergence Magnet, 
MAG1008 

Speaker, 60 X 90 mm, 
SPK1100A 

Speaker, 60 X90 mm, 
SPK1100A 

Delay line, TRF2031 

Delay line, TRF2045 

Crystal, 3.58MHz, APC 
Crystal, 4MHZ 

Crystal, 4MHZ 

PIF SAW Filter, F1032B, 
45.75MHz 

Ceramic Filter, TPS4.5MC2 
CR Block, CRS316 

SAW Filter, F1 322 

Ceramic Phase Shifter, 4.5MHz 
Resistor Block, 4.7kohm X 5 
Capacitor Block, 1OOOpF <6, 
50V 

Filter, TLC1030A 

Filter, TL.C1030B 

Filter, TL.C1051 

Filter, TLC1051 


_—— 


LOCATION 
NUMBER 


PART 
NUMBER 


PC BOARD ASSEMBLIES 


UOO1 
US01 
U801A 
U801B 


U80iC 
U902 


UBO1 
UGO1 


23158452 
23158354 
23169986 
23158125 


23158124 
23169918 


23158181 
23158285 


DESCRIPTION 


Back Terminal Board, PW4015 
CRT Drive Board, PW4096 
Power Board, PW4246-1 

Front Terminal Board, 
PW4246-2 

Remote Sensor Board, 
PW4246-3 

Main Board, PW4245 

Display Board, PW4224 
MCS-1 Board, PW4161 


LOCATION 
NUMBER 


UGO2 
UPO1 
UPO2 


TUNER 
HOO1 


PART 
NUMBER 


23158284 


23158450 
23169878 


23121796 


PICTURE TUBE 


DESCRIPTION 


MCS-2 Board, PW4147 
RGB Board, PW4017 
H/V Inverter Board, PW4415 


Tuner, EL524F 


MAIN BOARD PW4245 (Foil Side) 


eg, 
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POWER BOARD PW4246-1 (Foil Side) 
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MCS-2 BOARD PW4147 (Foil Side) 
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This manual is the latest at the time of printing, and does not include the modifications which 


may be made after the printing, by the constant improvement of product. 


TOSHIBA AMERICA, INC. 


HEAD OFFICE/82 TOTOWA ROAD WAYNE, NEW JERSEY 07470, PHONE: (201) 628-8000 


BRANCH OFFICE/CHICAGO: 2900 MACARTHUR BOULEVARD, NORTHBROOK, ILLINOIS 60062, PHONE: (312) 
564-1200 
LOS ANGELES: 19500 SOUTH VERMONT AVE., TORRANCE, CALIFORNIA 90502, PHONE: (213) 
770-3300 
TEXAS: 3300 ROYALITY ROW IRVING, TEXAS 75062, PHONE: (214) 438-5814 
SERVICE CENTER/NEW JERSEY: 82 TOTOWA ROAD WAYNE, NEW JERSEY 07470, PHONE: (201) 628-8000 
CHICAGO: 2900 MACARTHUR BOULEVARD, NORTHBROOK, ILLINOIS 60062, PHONE: (312) 
564-1200 
LOS ANGELES: 19500 SOUTH VERMONT AVE., TORRANCE, CALIFORNIA 90502, PHONE: (213) 
538-9960, (213) 770-3300 
TEXAS: 3300 ROYALITY ROW IRVING, TEXAS 75062, PHONE: (214) 438-5814 


TOSHIBA HAWAII, INC. 


HEAD OFFICE/327 KAMAKEE STREET, HONOLULU, HAWAII 96814, U.S.A., PHONE: (808) 521-5377 
SERVICE CENTER/327 KAMAKEE STREET, HONOLULU, HAWAII 96814, U.S.A., PHONE (808) 521-5377 


TOSHIBA OF CANADA LTD. 


HEAD OFFICE/3680 VICTORIA PARK AVE., WILLOWDALE, ONTARIO, CANADA PHONE: (416) 499-5555 


SERVICE CENTER/TORONTO: 3680 VICTORIA PARK AVE., WILLOWDALE, ONTARIO, CANADA PHONE: (416) 499-5555 
MONTREAL: 1643 N. SERVICE RD. DORVAL QUEBEC, CANADA PHONE: (514) 683-8900 | 
VANCOUVER: 3870 JACOMBS ROAD, RICHMOND, B.C. CANADA V6V1Y6 PHONE: (604) 270-8481 
CALGARY: 115, 28TH STREET, S.E. CALGARY, ALBERTA, CANADA PHONE (403) 273-6906 


TOSHIBA CORPORATION 


1-1, SHIBAURA 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105, JAPAN 


